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PART III 
Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 7 - 2017 , 12 മണി. 


നമ്പർ സി5/ 21940 / 2016 / എം . സി.എച്ച്. ജി . 


2017 ജൂ 


ൺ 17 . 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 27 - 7 - 2017, 
12. 30 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ നില നിൽക്കുന്ന 
കാലാവധി 2 വർഷം. 


- കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് 
കാരുണ്യ അടക്കമുള്ള സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സ്കീമുകൾ വഴി 
സ്കാനിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി ആശുപ്രതിയുടെ 10 കിലോമീറ്റർ 
ചുറ്റളവിലുള്ള അംഗീകൃത സ്കാനിംഗ് സെന്ററുകളിൽ നിന്നും 
സീൽ ചെയ്ത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെൻഡർ 
സമർപ്പി ക്കു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ ടെൻഡർ നമ്പർ 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


2 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ കരാർ എപ്പോൾ വേണ 
മെ ങ്കിലും റദ്ദാ ക്കു വാ ൻ സൂപ ണ്ടിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. കേരള സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്ക് ബാധകമായ 

പൊതു നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 


അടങ്കൽതുക - 3,00,000 ( ഒരു വർഷം). 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സസ് അടക്കം) - 630 
(600 + 30 ). 


ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ കാര്യാലയം, 
കോട്ടയം. 


(ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 7 - 2017 , 12 മണി. 
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